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] Devis Nos. 3 et 4. 103
o D; Salle de cours de Chimie. Francs R . ]*;ga%ncs
50 050. 1 Table & expériences pour P’ensei t . . o eport: 0
de la Chimie, Il)onﬂueur p3 m. lgnomon. 700.— 50 3'23.l 1 Armoire & produits chimiques, longueur: 6
50 090. 1 Cage de dégagement se posant sur le Mocoov e e 165.—
conduit d’évacuation des saz pde la tal;le 2 51 328. 1 Table-lavabo avec égouttoir . . . . . 115.—
expériences, avec porte . . ... 42— Total: Fr. 445.—
50 095. 1 Tuyau de dégagement se posant sur le
conduit d’év a,cuatmn des gaz de la table a F) Salle de collections de Chimie. Francs
expériences . 26.— . : : ranes
: S e . 50 283. 2 Armoires murales, longueur 2 m, 30;
50 105. 4 Réflecteurs pour lampes electrlques a hauteur: 2 m, 30; profondeur intérieure:
incandescence, sans les lampes, la piéce 0 i, 60; V'armoire: Fr. 385— . . . . . . 770.—
Fr. 5.50 S 22.— Total: Fr. 770.—
Dans le cas ol I'éclairage est au gaz, ces réflec-
teurs sont remplacés par: G) Sall ; imi
e de travaux pratiques de Chimie.
50 104. 1 Distributeur pour la con- x P q. . I'rancs
duite de gaz . Fr. 45.— — 2 Tables de travail, de milieu, longueur:
50 103. 3 L : T 3 in; largeur: 1 m, 40; hauteur: 0 m, 90,
te d ampesda galz avec reﬂec\ avec dessus en chéne, 6 pieds robustes en
;‘“‘Si e gliim es dimensions, & sapin dur, 8 tiroirs fermant a clef, 8 robinets
r. 17.— chacune »_ Bbl.— 4 gaz, 2 robinets 4 eau et 1 évier semi-
Fr. 96.— circulaire en porcelaine. Chacune: Fr. 400.— 980.—
50 128. 1 Trompe aspiranteaeau d’Arzberger — 1 Hotte fermée, longueur: 2 m; profondeur:
et Zulkowsky., avec manomeétre a 0 m, 70; hauteur: 2 m, 30; & deux com-
mercure, et 1 soufflerie hydraulique, montées partiments, avec conduites d’eau et de gaz,
sur une méme planchette . 165.— reposant sur 4 pieds robustes 390.—
50 168. 1 Monture de tableau noir avec dessous a | 50 328. 1 Table-lavabo avec égouttolr 115.—
colonnes, avec un tableau noir de 1 m, 80 de 50 323. 1 Armoire & produits chimiques, longueur:
longueur et de 1 m de hauteur .. 180.— 1 m. . . . . . 165.—
50 181. 1 Hotte de dégagement murale, revétue de Total: Fr. 1650.—
d_alles d’ardoise, avec un bec de gaz pour ac-
tiver le tirage dans le conduit d’évacuation Récapitulation des dépenses du devis No. 3.
des gaz, sans la tuyauterie de gaz d’éclairage 325.— Francs
Total: Fr. 1460.— | A) Salle de cours de Physique . 1673.50
B) Salle de préparation du cours de Physrque 240.—
E) Salle de préparation du cours de Chimie. C) Salle de collections de Physique 1280.—
| Table de travail 1 ; 50 Frances | p) Salle de cours de Chimie o 1460.—
— e travail, longueur: 2 m, 59, _
avec 4 pieds et 3 tiroirs,o on évier semi. E) Salle de préparation du cours de Chlmle 445,
circulaire en porcelaine muni d’un clapet de F) Salle de collections de Chimie . 770.—
vidange, avec 1 robinet a eau au-dessus . 165.— | G) Salle de travaux pratiques de Chimie. . . .. 1650.—
A reporter: Fr. 165.— Total: Fr. 7518.50

2¢me Cas: Les salles sont communes a la Physique et a la Chimie.

Devis No. 4.

A) Salle de Cours de Physique et Chimie.

50 003. 1 Table & expériences de Weinhold,
longueur 4 m, avec tous ses accessoires .

50 012. 1 Rallonge de 80 ¢m de longueur

50 083. 1 Table i roulettes, avec roulettes doubles
pivotantes, longueur: 1 m . .

50 090. 1 Cage de dégagement se posant sur 1e
condmt d’évacuation des gaz de la table a
expériences, avec porte .

50 095. 1 Tuyau de dégagement se posant sur le
condult d’évacuation des gaz de la table a
expériences .

50109. 1 Rampe de lampes électnques pour
Téclairage de la table i expériences et du
tableau noir, longueur: 4 m, avec 8 montures
de lampes 3 incandescence

Dans le cas ou l'éclairage est au gaz, la rampe
¢lectrique est remplacée par:

50 104. 1 Distributeur pour la con-
duite de gaz .

50 103. 4 Lampes a gaz avec réflec
teurs de grandes dimensions, a
¥r. 17.— chacune . . . . . . ,, 68—

Fr. 113.—
A reporter: Fr.

Installation riche.

Francs

740.—
40.—

145.—
42—

26.—

210.—

. Fr.

45.—

1203.—

Report:

50 115. 1 Dispositif de suspension comportant une
poutrelle en I et un chariot .

50 116. 1 Palan & vis sans fin, force: 100 kgr
50 118. 1 Console pour le galvanométre & miroir

50 124. 1 Echelle transparente en verre dépoli
pour le galvanométre: longueur: 2 m.

50 127. 1 Trompe aspiranteaeaud’Arzberge
et Zulkowsky et 1 Soufflerie hydrau
ligue, montées sur une méme planchette .

50 167. 1 Monture de tableau noir avec socle garni
d’armoires, avec 2 tableaux noirs; chacun
des tableaux a 1 m, 80 de longueur et 1 m
de hauteur et se déplace indépendamment

de 'autre . . .

50 181. 1 Hotte de dégagement murale Tev etue de
dalles d’ardoise, avec un bec de gaz pour
activer le tirage dans le conduit d’évacuation
des gaz, sans la tuyauterie de gaz d’éclairage

50 182. 1 Dispositif d’obturation des fenétres pour
3 fenetres Grandeur admise pour les fenétres
1 m, 80x 3 m, pour chaque fenétre I'r. 195.—

50 185. 1 Poulie & gorge, grand modéle
50 187. 1 Treuil, grand modéle

50 189. 10 métres de cable métalhque
Fr. —.75 e

le métre:

A reporter Fr

Francs
1203.—

18.—

68.—
12—

26.—

180.—

363.—

150
2861.50
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Devis d’installations.

Francs '

Report: 832.—

50 095. 1 Tuyau de dégagement se posant sur le
conduit d'évacuation des gaz de la table a
expériences . . .o e

50 105. 4 Réflecteurs pour lampes electrlques a
incandescence, sans les lampes; le réflecteur:
Fr. 5.50 .

Dans le cas ou 'éclairage est au gaz, ces réflec-
teurs sont remplacés par:

50 104. 1 Distributeur pour la con-
duite de gaz .

50 103. 3 Lampes a gaz avec reﬂec
teurs de grandes dimensions,
a Fr. 17.— chacune . . . . . ,, 51l.—

Fr. 96—
50 168. 1 Monture de tableau noir avec dessous a
colonnes, avec un tableau noir de 1 m, 80

de longueur et de 1 m de hauteur . .

50 181. 1 Hotte de dégagement murale, revétue de
dalles d’ardoise, avec un bec de gaz pour
activer le tirage dans le conduit d’évacua-
tion des gaz, sans la conduite de gaz d’éclai-
rage . .

50 127. 1 Trompe asplrante a eau d A rz b erger
et Zulkowslky et 1l Soufflerie hy drau-
lique, montées sur une méme planchette .

180.—
Total: Fr.

26.—

22.—

. Fr. 45—

180.—

325.—

1565.—
A ajouter:

— 1 Tableau de distribution pour expériences,
type B:. (220 volts), modéle mural, avec
instruments de mesure apériodiques de
précision . 730.—

Voir les devis d’installations de projections au chapitre
spécial du catalogue.

E) Salle de préparation du cours de Chimie.

Francs
50 239. 1 Table de travail, longueur: 2 m, 350 265.—
Pour cette table:
— Conduite de gaz, conduite d’eau, évier en
porcelaine avec décharge d’eau et 1 étagére
a flacons, montées sur la table de travaal 105.—
50 255. 1 Planche a outils avec 2 tiroirs . . . . 100.—
50 297. 1 Hotte fermée, longueur: 1 m, 15; hauteur:
2 m, 30; profondeur 0 m, 70, avec tuyau-
teries de gaz et d’eaun . . 340.—
50 323. 1 Armoire a prodults chimiques, longuem
1 m . 165.—
50 328. 1 Table-lavabo avec égouttoir L e
Total: Fr. 1090.—
F) Salle de collections de Chimie. Francs
50 283. 2 Armoires murales, longueur: 2 m, 30;
hauteur: 2 m, 30; profondeur intérieure:
0 m, 60. L’armoire: Fr. 385.— . 770.—
G) Salle de travaux pratiques. Francs
50 291. 2 Tables de travaux pratiques pour 8 éléves
chacune, longueur: 3 m; largeur: 1 m, 40;
hauteur: 0 m, 90; la piéce Fr. 1050.— . 2100.—
50 300. -1 Hotte a 3 compartiments, longueur:
3 m; hauteur: 2 m, 30; profondeur: Om 70;
avec tuyauteries de gaz et d’eau . . 810.—
50 324. 1 Armoire a produits chimiques, longueur:
1 m, 30; hauteur 2 m, 20; profondeur in-
teneure Om,30. . . . . 205.—
50 328. 1 Table-lavabo avec egouttmr . . 115 —
50 267. 2 Consoles pour poser les balances; la
piece: Fr. 27.— - . 54—
50 271. 1 Table d’émailleur pour le travall du verre,
avec soufflet cylindrique, coupe-verre,
ciseaux et chalumeau 3 gaz .
50 282. 1 Armoire murale pour les appareils,
longueur: 3 m oo .. 475 —
Total: Fr. 3904.—

Récapitulation des dépenses du devis No. 2.

Francs Francs
A) Salle de cours de Physique . . . . 2264.50
Avec héliostat traversant le mur
et tableau de distribution pour
expériences de Physique 3139.50
B) Salle de préparation du cours de
Physique . . 733.—_ 733.—
C) Salle de collections de Physxque 1280.— 1280.—
D) Salle de cours de Chimie. . . 1565.—
‘ Avec tableau de distribution pour
expériences . 2295.—
E) Salle de preparatlon du cours de
Chimie . . . . 1090.— 1090.—
F) Salle de collectlons de Chlmle .. 70—  770.—
G) Salle de travaux pratiques de Chimie 3904.— 3904.—
Sans 1’héliostat ni les tableaux de distri-
bution . . Total: Fr. 11606.50
Avec héliostat traversant le mur et
tableaux de disfribution pour
expériences . . Total: Fr. 13211.50
Devis No. 3. Installation simple.
A) Salle de cours de Physique. Francs
— 1 Table a expériences de Weinhold,
longueur: 3 m, sans conduit d’évacuation
des gaz, pour le reste comme le No. 50 001 570.—
— 1 Table a roulettes, avec 4 pieds a rou-
lettes doubles pivotantes . . . . 100.—
50 105. 4 Réflecteurs pour lampes électriques a
incandescence, sans les lampes; la piéce:
Fr. 5.50 . 22—
Dans le cas ou I'éclairage est au gaz, ces reﬂec
teurs sont remplacea par:
50 104. 1 Distributeur pour la con-
duite de gaz . . . Fr. 45—
50 103. 3 Lampes & gaz avec réflec-
teurs de grandes dimensions, &
Fr. 17.— chacune . . . . . . )
Fr. 96.—
50 128. 1 Trompe aspirante aeau d’Arzberger
et Zulkowsky, et I soufflerie hydrau-
lique, montées sur une méme planchette,
trompe a4 eau avec manométre 4 mercure 165.—
50 168. 1 Monture de tableau noir avec dessous
a colonnes, avec un tableau noir de 1 m, 80
de longueur et de 1 m de hauteur . . . 180.—
- 50 182, 1 Dispositif d’obturation pour 3 fenétres.
Grandeur admise pour les fenétres: 1 m, 80
x3 m; pour chaque fenétre Fr. 195.— . 585.—
50 185. 1 Poulie a gorge 18.—
50 187. 1 Treuil avec retenue automatique . . . 26.—
50 189. 10 m de cible métallique; le métre: Fr. —.75 7.50
Total: Fr. 1673.50
B) Salle de préparation pour le cours de Physique.
Francs
— 1 Table de travail, longueur: 2 m, 50, avec
dessus en chéne de 30 mm d’épaisseur, avec
4 pieds et 3 tiroirs . Co 125.
50 248. 1 Planche a outils aveec 2 tiroirs, munie
d'un outillage d’ajusteur et de menuisier . 115.
Total: Fr. 240.—
C) Salle de Collections de Physique. Francs
50 281. 1 Armoire de milieu, vitrée, longueur:
2 m, 30; hauteur: 2 m, 30; profondeur in-
térieure: 0 m, 85 . 510.—

50 283. 2 Armoires murales, longueur: 2 m, 30:
hauteur: 2 m, 30; profondeur intérieure:
0 m, 60; 'armoire: Fr. 385.— . . . . TI0.—
Total: F 1280.—
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104 Devis d’installations.
Francs D) Salle de travaux pratiques. Francs
Report: 2861.50 | 50 291. 2 Tables de travaux pratiques de Chimie,
50 228. 1 Dispositif de levage pour cartes, dessins, agencées chacune pour 8 éléves, longueur:
tableaux . - 30.— 3 m; largeur: 1 m, 40; la piece: Fr. 1050.— 2100.—
50 323. 1 Armoire a prodults chlmlques lono ueur: — 1 Table de travaux pratiques de Physique,
I m. . 165.— agencée pour 8 éléves, longueur: 3 m; largeur:
50 332. 1 Evier de 1(1b0rat011e C e e 68.— | 1 m, 40 . . . .o 310.—
Total: Fr. 3124.50 | 50 298. 1 Hotte dattaque 2 2 compartiments,
\ aiont Franes longueur: 2 m; hauteur: 2 m, 30; profondeur:
A ajouter: i ! ' y , i ‘ d’ea 585.—
50 209. 1 Héliostat traversant le mur, épaisseur 0 m, 70’.3\?0 tuymllterle's (.le gaz et dean i
admise pour le mur: 66 cm 220.— — 1 Armoire & produits chimiques, longueur:
< o e ) . R ’ 1 m, 50; hauteur: 2 m, 20; profondeur du
. L;F%blfggod‘eo‘liii?“gl‘gég?eP:;l‘:fr;’fipzfrfé]icgg’ dessous: 50 cm; profondeur du dessus: 30 em  250.—
}‘?‘ > 1 =2, v S), Ly = I3 pl - @
truments de mesure apériodiques de pré- 50 244. 1 Etagére murale pour tubes et baguettes .
730.— | de verre . 19—
crson ‘ 0267. 1 Consol la bal 27
. . . ! ‘ ® T e 27.—
Voir les devis d’installations de projections au chapitre 5 o5 ONSOTE pour Poser 1a haldne .
spécial du catalogue 50 271. 1 Table d’émailleur pour le travail du
: 1 verre, avec soufflet cylindrique, coupe-verre,
! ciseaux spéciaux et chalumeaun a gaz . 145.—
B) Salle de préparation du cours de Physique et Chimie. | 50 282. 1 Armoire murale pour les appareils de
F Physi t de Chi # 1 3 475
rancs | ysique et de Chimie, longueur: 3 m . . 15.—
50 240.P1 Table de lt)ll‘avail, longueur: 3 m 300.— | 50 314. 1 Table en fer avec hotte d’appel pour les
our cette table: i fumées, table de 1 m, 50 de longueur, 60 cm
Cox;d'uite de ga‘Z,_Eondllitetd’*lmu;té\'}er en | de largeur, 90 cm de hauteur, recouverte de
porcelaine avec vidange et etagere a carreaux céramiques rouges . 195.—
flacons, le tout monté sur la‘rta‘ble 105.— 1 50 328. 1 Table-lavabo avec égouttoir . 115.—
50 241. 1 Etabli, longueur: 1 m, 80 . 70— ' _ | Réservoir a eau distillée, de 100 lltl"eb
50 242. 1 Iitau parallele, tournant, mobile 40.— de capacité, posé sur un support en bois . 80.—
50 243. 1 petite enclumne .o . 27— Total: Fr. 4357.—
50 244. 1 FEtagére murale pour leb tubea et ba .
cuettes de verre P 75.— | E) Chambre noire. Franes
50 245. 1 Armoire pour le matériel, avec 6 tiroirs 105.— | 50 385. 1 ‘c’il'_an(lie table polur legotm‘:a“i de\Plhovto-
50 246. 1 Armoire & outils avec outillage méca- ‘ grapue, longueur: L m, oo avec bac & faver, 5
nique et outillage de tour . 258.— | 2 tirolrs et e?agere a flacons. 15—
50 247. 1 Armoire outils  avec tllaoe de I 50 392. 1 Etagere a flacons, largeur: 1 m; pro-
o= 1i1]elll{iiielll‘ a outils avec outi 135 — | fondeur: 20 c¢m; hauteur: 2 m . ) 15—
50 256. 1 Meule & aiguiser 60.— | E:O 3?3 1 Plancvh(?l pho':imnetrlqul?, longueu;': 4 'm i5.—
50 257. 1 Tour a pédale o 570.— ‘ 50 3J4;]’11a1:}£1€%re;u p:;z ucteur d’eau chaude avec _
— 1 Raboteuse de 1 m, 80 de lonoueur avece ‘ l ° o - 'i‘oltal.- Fl 3'70.—
pince a l'avant et a l'arriére 100.— - ) -
50 267. 1 Console pour poser la balance . . . . 27— | Récapitulation des dépenses du devis No. 4.
50271. 1 Table d’émailleur pour le travail du 1 ) .. Francs  Francs
verre, avec soufflet cylindrique, coupe-verre, ' A) Salle de cours de Physique et Chimie 3124.50
ciseaux spéciaux et chalumean a gaz . 145.— | Avec héliostat tra:ver.sant le mur
50 297. 1 Hotte fermée, longueur: 1 m, 15; hau- ! et tableau de dlsulbunon pour 4074.50
teur: 2 m. 30; profondeur: 0 m, 70, avec : expériences . C :
tuyauteries de gaz et d'eau . . 340.— , B) Salle de préparation des cours de
50 314. 1 Table en fer avee hotte d° appel pour leb j Physique et de Chimie. . . . 3148.50 3148.50
fumées, table de 1 m, 50 de longueur, 60 cm ' C) Salle de collections de Physxque et
de largeur et 90 c¢m de hduteul recouverte ‘ de Chimie . . . R790.— 2790.—
de carreaux céramiques rouges . 195.— ‘ D) Salle de travaux prathues de Phy-
— 1 Armoire a produits chimiques, longueur: | sique et de Chimie coe. 4357.—  4357.—
1 m, 50; hauteur: 2 m, 20; profondeur du E) Chambre noire . . . 320.—  320.—
dessous: 50 cm; plofondeur du dessus: 30 em  250.— I Sans 1’héliostat ni le tableau de dlstrl-
50 328. 1 Table-lavabo avec égouttoir . 115 — bution . . Total: Fr. 13740.—
50 182. 1 Dispositif d’obturation pour une fenétre; Avec 1’héliostat traversant le mur et le
grandeur admise pour la fenétre: 1 m, 80x3m 195.— - tableau de distribution pour ex-
50 184. 1 Poulie i gorge, petit modéle . 13.— périences . . Total: Fr 14690.—
ge, p 3
50 186. 1 Treuil avec retenue automathuc petit ‘
modele - e 18.—
50 ISSF]‘IO m(;tsrea de c&ble metalhque le meétre: 5 50 Devis No. 5. Installation moins riche.
’ Total: Fr._:ilm 7 A) Salle t!e cours de Physique et Chimie. ~Francs
50 002. 1 Table a expériences de Weinhold.
. long ) n, 50, ave § 8es accessoi 560, —
0) Salle de collections. Francs | 50 000 0111018‘0111 (31 m1 ::( nfn ec¢ ;rou: es acces mr;‘b 66¢
50 280. 2 Armoires de milieu, vitrées, longueur: L condu(ll‘?cd eéaégago(;lmgi t‘\;z }:iot:dll(;tt(;llﬁe t;
3m; h.mtour 2m, 30; ploiondeul 1nt(,r1eule J expériences B 42—
0 ')8')0 ;" N lannolrel)f , 645.— . 1290.— ' 50 595. 1 Tuyau (10 dégagement se posant sur le
50 2 -.t(ulA 1)111111)11;: multa (5, onotueul 3 n'l ]133- conduift dév acuatmn des gaz de la table a
» profondeur intérieure: 0 m expériences . . 26.—
Varmoire: I'r. 475.— - 90— 1 50 105. 4 Réflecteurs pour lampes électriques
50 381; l‘ :\tlﬁuble tL ()(111(? tions de mmelaloow avec i incandescence, sans les lampes; la picce:
nes ¢ roirs . 550.— | Fr. 5.50 . oo 22—
Total: Fr. 2790.— A reporter: Fr.  750.—
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4 Installaﬁon des salles d’amphithéatre.

lections ont leurs entrées directes sur le corridor, si bien que, pendaut une heure de cours, I'autre
Professeur de Physique peut au besoin préparer ses expériences.

Les salles et leur matériel sont prévus dans le cas précédent de fagon a4 pouvoir servir pour
la Physique et, en cas de besoin, pour la Chimie. On trouvera dans ce qui suit, & propos de la dis-
cussion relative a chacune des salles, une énumération des principaux meubles et accessoires néces-
saires. On trouvera également a la fin du catalogue quelques devis, tenant compte des différentes
conditions locales et de I'importance variable des crédits dont on dispose pour linstallation. Sur
demande, nous établissons également des devis s’appliquant & chaque cas particulier.

Dans li salle d’amphithéatre de Physique, on regle la disposition relative des fenétres et de la
table & expériences de fagcon que l’axe longitudinal de celle-ci passe par le milieu dun tru-
meau, en vue de permettre 'emploi dun héliostat mural

L'écartement entre la table a expériences et le mur qui porte le tableau noir doit étre
de 1 m 50 & 2 m. D’apres ces indications, on déterminera aisément la disposition a donner aux
fenétres. Si toutefois, comme cela peut arriver dans les batiments existants, la disposition est telle
que I'axe longitudinal de la table & expériences tombe dans une fen étre, on peut loger dans le dis-
positif d’obturation de celle-ci une planchette sur laquelle on visse le support de I’héliostat.

Un espace de 60 ecm au moins doit encore rester libre entre la
table & expériences et la premiére rangée de bancs. Pour une salle d’amphi-
théitre de Physique et de Chimie, voir planches I et II, il faut une table a expériences de 4 m de
longueur au moins. Il convient de la raccorder directement aux canalisations de gaz,
Peaun et délectricité, de facon & n’avoir jamais besoin, pour se servir du gaz, de ’eau ou de
I'électricité, de tuyaux de caoutchouc ou defilssouples entre le tableau noiretla table.
Outre ces diverses canalisations, il est bon d’installer des conduites de vide et d’air sous
Dression en relation avec la trompe a eau et la soufflerie & eau, ainsi qu'une conduite
dévacuation des gaz une tuyauterie ddeau a basse pression, des con-
dunites de vapeur, ddloxygene, d’acide carbonique, etc., selon les besoins spéciaux
a chaque cas particulier.

Pour 'évacuation des gaz dégagés sur la table a expériences, il
importe de disposer une cheminée d’appel dans un mur voisin, afin que la conduite allant
te la table a cette cheminée puisse étre posée entre les chevrons du parquet ou sous une plateforme.
I.a cheminée d’appel peut servir en méme temps pour la hotte fermée ou pour la hotte
ouverte; elle doit avoir deux communications avec cette derniere: 'un e a la partie
imfcrieure, au-dessus de la dalle d’ardoise, pour les gaz plus denses que l'air, 'autre ala
partie supérieure pour les gaz plus légers. Il y a lieu de la construire en tuyaux de grés
de section rectangulaire émaillés intérieurement et inattaquables aux acides. Nous
fournissons sur demande ces tuyaux ainsi que leurs accessoires et le ciment inatta-
quable aux acides et nous prions Messieurs les Architectes ou Entrepreneurs et Messieurs
les Professeurs de ne pas attendre que la maconnerie soit terminée pour s’adresser & nous i ce sujet.

Toutes les conduites doivent étre établies dans le parquet jusqu’a la table & expériences
et les tables que nous fournissons sont toujours pourvues de leurs conduites jusqu’au parquet. Comme
accessoires pour la table a expériences, nous nous contenterons de mentionner ici: les rallonges; la cuve
pneumatique, logée dans la table, et, au besoin, s’effacant & volonté, la glace mobile, s’effacant égale-
ment & volonté, servant & garantir les auditeurs des explosions; le sommier & vent. Pour plus de
détails, on se reportera du reste a la description détaillée des différentes tables & expériences. La table
aexpériences est complétée par les objets suivants: une table a4 roulettes, passant sans
difficulté par les portes qui donnent acceés au cabinet du préparateur et & la salle de collections, une
cage de dégagement se placant sur le conduit d’évacuation des gaz de la table a expériences, un tuyau
de dégagement, qui convient mieux pour un certain nombre d’expériences, un support a tige ou un
support 4 pendules, une plaque mobile servant 3 ménager le dessus de la table et & recevoir les appareils
mis de cOté apres usage, un tableau de distribution.

Pour ’'éclairage, lorsque l'on a fait 'obscurité en obturant les fenétres, lorsque le jour
est sombre, ou le soir, il est nécessaire d’avoir, avec un distributeur de gaz, lorsque D’éclairage se fait
au gaz, un bec avec manchon a incandescence, afin d’éclairer d’une facon satisfaisante a la foisla table
aexpériences etle mur du tableau noir. Pour des raisons d’hygiéne, on doii naturelle-
ment accorder la préférence a Péclairage électrique etil est facile de combiner I'installation
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106 Devxs d’mstallatlons

Matériel pour 'aménagement des Salles de cours

d’apres ’ouvrage ,,Technik des physikalischen Unterrichts nebst Emfuhrung in die Chemie*

(,,Technique de I’enseignement de la Physique et introduction a la chimie‘)
du Prof. Dr. Friedr. C. G. Muller, de Brandebourg, Berlin 1906.

Les numéros de pages et de figures se rapportent a 'ouvrage ci-dessus; les
numéros de catalogue sont ceux de notre catalogue No. 50.

* Les objets marqués d’un astérisque a la suite du numéro de catalogue sont construits
d’aprés les indications originales de Monsieur le Prof. Dr. Friedr. C. G. Muller, lequel

en a approuvé Pexécution.
L’ouvrage renferme encore dans les chapitres sur le matériel des salles de cours un grand nombre

d’ustensiles et d’appareils d’usage général. On les trouvera réunis plus loin dans notre catalogue.
D’autre part, on a fait rentrer dans cette partie du catalogue, et cela dans le matériel de la salle
de cours, I’héliostat, qui n’est décrit que plus tard dans l'ouvrage en question, mais est
maintes fois mentionné dans les installations.

Devis No. 7. § Installation de la salle des appareils. Francs
. .. 50¢% i ili itrée, 1 : 3
Installation de la Salle de cours de Physique et de Chimie. . 30 280(pAI‘lII§;)IIe‘ d'e _m? le_m‘ Vi r_e_e' _On_gl?el%r ) m 645.—
Francs ;
. 1
50 328. Table-lavabo avec égouttoir (p. 2) . . 115.— 50 28201]‘;;}12?(’1?15 Hi%al_es l.on-gu-eu-r .3 .m (p‘ '3)' 1425 —
— 1 autre égouttoir (p. 10). . . . . . . . 15.— — 3 Armoires, longueur: 1 m, 50; hauteur:
— Table avec coffre ouvert, longueur: 1 m, 50; 2 m, 50; profondeur 40 cm (p. 13), chacune:
largeur: 40 cm (p. 2) . . . . . . . . . . 45.— Fr. 225_ o o . o . 675.—

50 042. * Table aux expériences, longueur: 3 m, avec — 1 Table de travall longueur 2 m, 50;
deux glaces protectrices (pages 2 a 4, 5, 10) 690.— largeur: 60 cm; avec 6 pieds et 2 grands

50 113. Lampe a incandescence électrique pour tiroirs avec 2 bornes de connexion élec-
I’éclairage de la table et du mlcroscope triques (p. 13) . . . . . . e 90.—
(p-4) - . . 15. — 3 Tables pour mettre de cote les appareils

Dans le cas ou l'éclairage est au gaz, cette longueur: 1 m, 50, largeur: 50 cm, avec
lampe électrique est remplacée par: 2 tiroirs chacune (p. 13), chacune: Fr. 57— 171.—
50 111. Lampe & incandescence par Total: Fr. 3006.—
le gaz pour l’éclairage de la table
et du microscope . . . . . . . Fr. 18.— Installation de 1’atelier. Francs

50 093. * Cage de dégagement (p. 4) . . . . . .  68.— —  Etabli, longueur: 1 m, 50; largeur: 80 c¢m;

50 127. Trompe aspirante & eau et soufflerie : avec 2 tiroirs et un évidement pour I’enclume
hydraulique, montées sur une méme plan- 1 (p. 15). . . e 75.—
chette (p. 4) . . . . . . . ... . ... 180.— 50242 1 Etau para,llele p01ds 8 kgr. B 1)

ou: i 50 243. 1 Petite enclume bigorne (p. 15) . . . . 27.—
- " . . .
50 1461?1; 3%0_11ff§r1e hydraulique (fig. 90) : 50 250. 3 Tableaux pour outillage (p. 15) . . . 105.—
50 134. Trompe aspirante deaude Wetzel — _ 1 Table a dresser, longueur: 2 m; largeur:
Fr. 35— 50 ecm; avec 3 tiroirs et 1 coffre ouvert, en-

50 044. * Table d’émailleur se posant & coté de la ! tourée fiun.e bord\ure (p- 15). . . . . .. 75—
table & expériences (p. 5) . . . . . . . . 120.— | —  Armoire simple a 4 rayons, longueur: 1 m;

50 096. * 2 Supports en chéne (fig. 2) . . . . . 54— ha.ute.ur: 1 m; profonde_ur: 0 m, 20 (p. 15)_ 55.—

50 174. * Tableau noir avec dessous & colonnes, | 50 2?1‘ Outﬂlage pour le trava,.ll des m.étaux (p-15)  375.—
avec 1 tableau fixe et 1 tableau mobile de 50 252. Outillage pour le travail du bois, ete. (p. 16) 53.—
1 m, 50 de largeur et 1 m, 05 de hauteur 50 253. Instruments de mesure et accessoires de
(p6)...............220.— dessin (p. 16) . . . . . . . . . . . .. 175.—

50 313. * 1 Tuyau de dégagement pour les fumées 50 254. Matériaux divers (p. 16) . . . . . . . . 195.—
P-7) o - 15.— | 50 257. Tour & pédale (p. 17) . . . . . . . . . 570.—

—  Tableau de distribution pour expérlences, 50 259. Mandrin a tourner et i aléser 3 centrage
type B,, pour 220 volts courant continu automatique (p. 17). 75—
(p- 7 et 248) . . . . . 730.— o ) '
A toute autre nature de courant ou tout 50 260. Bride pour montage de pla.teaux en bOlb 18.—
autre voltage correspond une majoration 50 261. 12 Mandrins en bois cylindriques . . . . 7.50
de prix. 50 262. 10 Outils en acier pour chariot de tour

50 267. Console pour poser la balance (p. 7) . . 27.— S S Coe e 18—

50 182. Dispositif d’obturation des fenétres pour | 50 263. 2 gouges et 2 ciseaux plats de tourneur
manceuvre 3 la main (p. 7), 3 fenédtres, (p- 18). . . . . 3.60
grandeur admise pour chacune: 1 m, 80; 50 263 a. 2 outils pomtm et 1 ciseau plat pour
pour chaque fenétre: Fr. 195.— . . 585.— tourner les métaux (p. 18) . . . . . . 5.40

50 283. Armoire murale, longueur: 2 m, 30 (p. ll) 385.— | 50 264. 6 manches en bois (p. 18). . . . . 1.80

50 177—50 180. Equerre, triangle, régle, compas | 50 265. 40 forets hélicoidanx avec bloc de bois (p. 18) 33.—
ggss?r?li) 1)102‘;1 tableau noir (ustensiles de 26 50 266. Meule d'émeri sur arbre en bois (p. 18). 14—

50 323. 2 Armoires & produits chlmlque%, longueur Total: Fr. 1921.30
1 m, chacune: Fr. 165.— (p. 2 et 12) . . 330.— Récapitulation des dépenses du devis No. 7.

50 213. * Héliostat 4 mouvement d’ horlogerle(p 13 ) ‘ Franes
et fig. 124) . . . 175. Installation de la Salle da cours de Physique et Chimie 3835.-—

—  Dispositif pour établir lhéllostat suivant Installation de la salle des appareils . . . 3006.—
les conditions locales (p. 13) sans engagement  40.— | Installation de 1’atelier . . . ... .. 1921.30
Total: Fr. 3835.— Total: Fr. 8762.30
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o Devis Nos. 4, 5 et 6. 105
Francs i 3 i
Report: 7500 Devis No. 6. Installation simple.
Dans le cas ol I'éclairage est au gaz, ces réflec-
teurs sont remplacés par: A) Salle de cours de Physique et Chimie,
50 104. 1 Distributeur 1 . . - Franes
duite de :Taz ‘ u pour a con- Fr. 45— — 1 Table a expériences de Weinhold,
50 103. 3 L o . ' : longueur: 3 m; sans conduit d’évacuation
ampes a gaz avec réﬂec\ des gaz; pour le reste comme le No. 50 001 570.—
teurs de grandes dimensions, 2 ' 50105. 4+ Réflect
Fr. 17— chacune . 51 | 5 5. ¢flecteurs pour lampes electrlques a
I"fgﬁi i_\ncandeuence sans les lampes; la piece:
‘T, — r 50 22 —
50 127. 1 Trompe asplrante aeaud'Arzberger ‘ Dans le cas ol 'éclairage est au gaz, ces reﬂec
et Zulkowsky et 1 Soufflerie hydrau i teurs sont 1emplaces par:
lique, montées sur une méme planchette . 180.— ' 50 104. 1 Distributeur pour la con-
50 168. { Monture de tableau noir avec dessous a ‘ duite de gaz . Fr. 45—
colonnes, avec un tableau noir de 1 m, 80 de 3 r . - .
longueur et 1 m de hauteur . 180.— | o0 igﬁ'r:(&aggﬁdzsgaézirﬁggsigﬁgecg
50 181. 1 Hotte de dégagement murale, rev etue de j Fr. 17.— chacune , , 5l.—
dalles d’ardoise, avec un bec de gaz pour ; I“’r 96.
activer le tirage dans le conduit d’évacuation ‘ > o
des gaz, sans la conduite de gaz d’éclairage 325.— 50 12 Betl Téomlplg a:pualnte deaud’drzberger
50182. 1 Dispositif d’obturation des fenétres ‘ mercure, et 1 Soufflerie hydraulique, metxe
pour 3 fenétres; grandeur admise pour les . " méme pls ¢ aue. ) 5
our sur une méme planchette . 165.—
fenétres: 1 m, 80x 3 m, pour chaque fenétre: Lo . \
Fr. 195.— . _ o 585.— | 50 172. } Monture de tableau noir avec dessous a
50 185. 1 Poulie a gorge, grand modele 18.— | 3?3 (igﬁg;’ej;'eé’t ulnnga]gf*}};&]t%ﬁrde Lm, 50 165.—
50 187. 1 Treuil avec retenue automathue, grand . 50 181. 1 Hotte de dégagement murale, revétue
modéle . . - Coe 26.— de dalles d’ardoise, avec un bec de gaz pour
50 189. 10 métres de cable metalhque, le metre: activer le tirage dans le conduit d’évacua-
[rd 3 g
Fr. —75 . .. 7.50 tion des gaz, sans la t‘uyauterie de gaz
Total: Fr. 2071.50 Q'éclairage . . 325.—
A ajouter: Francs | 90 183. 1 Dispositif d obtmatlon pour 3 fenetres
50 206. 1 Héliostat traversant le mur, épaisseur Grandeur admise pour les fenétres: 1 m, 80
admise pour le mur: 66 cm . 145.— x 3 m, modéle simple, rouleaux de toile; pour _
— 1 Tableau de distribution pour expériences, chaque f'enetre: Fr. 150.— 00—
type B,, modéle mural, avec instruments de | 50 185. 1 Poulie & gorge, grand modéle 18.—
mesure apériodiques de précision, pour 50 187. 1 Treuil avec retenue afutomatique, grand
220 volts courant continu . . 730.— modéle C . 26.—
Voir les de;nfl d’u:;stlallatlons de prOJectlons au chapitre ' 50 189. 10 métres de (able metalhque le meétre:
spécial du catalogue Fr. —75 o . L 7.50
Total: Fr. 1748.50

B) Salle de préparation des cours de Physique et de Chimie.

Franes
50 238. 1 Table de travail, longueur: 2 m 220.—
—  Conduite de gaz, conduite d’ean, évier en
porcelaine avec vidange et étagére a flacons 105.—
50 247 a. 1 Armoire 4 outils avec outillage d’ajus-
teur et de menuisier . 165.—
50 323. 1 Armoire a produits chimiques, longueur:
lm. . . . . . . . . . . ... ... 165—
Total: Fr. 655.—
C) Salle de collections. Francs
50281. 1 Armoire de milien, vitrée, longueur:
2 m, 30; hauteur: 2 m, 30; profondeur in- ;
térieure: 0 m, 85 . .. . 510.— '
50 283. 1 Armoire murale, longueur: 2 m, 30; hau-
teur: 2 m, 30; profondeur intérieure: Om 60 385.—
Total: Fr. 895.—
Récapitulation des dépenses du devis No. 5.
Francs Francs
A) Salle de cours de Physique et Chimie 2071.50
Avec héliostat traversant le mur et
tablean de disfribution pour ex-
périences . . PO 2946.50
B) Salle de préparation pour les cours
de Physigque et de Chimie . . . 655.— 655.—
C) Salle de collections de Physique et de
Chimie. . . . 895.— 895.—
Sans 1’héliostat ni le tableau de dlstnbutlon
Total: Fr. 3621.50
Avec heliostat traversant le mur et tableau
de distribution pour expériences Fr. 4496.50

B) Salle de préparation des cours de Physique et de Chimie.

Franes
— 1 Table de travail, longueur: 2 m. avec
4 pieds, 2 tiroirs et rayon intermédiaire,
dessus en chéne de 30 mm d’épaisseur,
formé de panneaux encadrés . 100.—
50 248. 1 Planche a outils-avec 2 tiroirs, munie
d'un outillage d’ajusteur et de menuisier . 115.—
50 323. 1 Armoire & produits chimiques; longueur:
1 m. 165.—
Total: Fr. 380.—
C) Salle de collections.
Francs
50281. 1 Armoire de milieu, vitrée; longueur:
2 m, 30; hauteur: 2 m, 30; profondeur in-
térieure: 0 m, 85 . . .. 5l10.—
50 283. 1 Armoire murale, longueur: 2 m, 30;
hauteur: 2 m, 30; plofondelu intérieure:
0 m, 60. 585.—
Tota]: F‘r. 895.—
Récapitulation des dépenses du devis No. 6.
Francs
A) Salle de cours de Physique et de Chimie .
B) Salle de préparation des cours de Physique et
de Chimie . . . . . . 380.—
C) Salle de collections de Phyanue et de Chimie 895.—
Total: Fr. 3023.—
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Références.

Regensburg, Lycée royal
Ecole de filles von Muller

Reichenbach (Vogtland), Ecole pro-|
fessionnelle
Reichenbach (Silésie), College d’en-

seignement moderne
Reichenberg (Bohéme), Ecole impériale
royale industrielle
Remscheid, Ecole supérieure de jeunes
filles
Rheydt, Ecole supérieure professionnelle
Lycée municipal
Ecole supérieure de jeunes filles
Riesa (Saxe), Collége d’enseignement
moderne
Riga (Russie), Ecole de Commerce
Rixdorf prés Berlin, Ecole profession-
nelle de la rue d’'Ems
Rochlitz (Saxe), Séminaire
Ecole professionnelle
Rogasen, Ecole normale d’instituteurs
Rorschach (Suisse), Ecole normale d’ins-
tituteurs

Roessel (Prusse orientale), Lycée royal :

Rossleben, Ecole du cloitre
Rothenditmold, Icole professionnelle
d’adultes
Rotterdam, Ecole élémentaire
Lecole supérieure professionnelle

Nouvelle école supérieure profes-

sionnelle
Usines communales
Lycée 3
Rufach (Alsace), Ecole impériale d’agri-
culture i
Saalfeld (Saale), Ecole professionnelle
Saaz (Bohéme), Lycée supérieur impé-
rial royal
Sagan, Collége catholique
Saint Galle, Fcole de Commerce
Maison d’'enseignement Talhof
Fcole municipale supérieure de
_ Commerce
Ecole municipale supérieure de
. Commerce (22me commande)
Ecole professionnelle de garcons
Saint Gilles (Belgique), Ecole moyenne
Saint Jean-Sarrebruck, Ecole royale
des Mines
Saint Paul (Autriche), Collége supérieur
Saint Pétersbourg, Ecole de 1'Eglise
réformée
Ecole Saint-Pierre
Salzbrunn les Bains, Laboratoire de
Chimie de la Direction des
sources et des bains
Sarajewo (Bosnie), Lycée supérieur
Sarrebourg (Lorraine), Lycée
Sarrebruck, Lycée royal
Ecole supérieure de jeunes filles et
école normale d’institutrices
Sarrelouis, Lycée
Schathouse (Suisse), Nouveau lycée
Schleswig, Ecole royale de la cathédrale
Ecole supérieure de jeunes filles
Schleusingen, Lycée royal
Schmoelln, Ecole professionnelle grand-
ducale
Schneeberg, Séminaire
Schneidemuhl, Lycée
Séminaire royal
Schoenberg (Mecklenbourg), Ecole pro-
fessionnelle grand-ducale
Schoeneberg prés Berlin, Lycée réformé
Schoptheim, Ecole professionnelle
Schwerin sur le Weser, Fcole profes-
sionnelle municipale
Schwetz sur le Weser, Lycée

Schwyz (Suisse), Institution SainteMarie
Sebnitz (Saxe), Nouvelle I:cole
Sensburg, I6pital

Siegburg, Lycée royal

i Tarnowitz, Collége royal d’enseignement

. Tiegenhof (Prusse occidentale), Ecole

. Starobjelsk (Russie), Lycée de jeunes |

Siegen, Collége d’enseignement moderne
Ecole des Mines
Fcole de métallurgie du fer
Sinsheim sur I'Elbe, ]:‘,ggole profession-
nelle grand-ducale
Solingen, Collége réformé
Ecole supérieure de feunes filles |
Ecole spéciale pour 'industrie de
Solingen
Sonneberg, Ecole professionnelle
Sopron (Hongrie), Ecole normale supé-
rieure d’institutrices
Sorau (N.-L.), Ecole spéciale supérieure
prussienne de l'industrie textile
Spremberg, Nouvelle école de jeunes |
filles
Stade, Lycée

filles

| Steglitz, Ecole professionnelle 1
|

Steinau sur.’Oder, Séminaire royal
Sterkrade (Province du Rhin), Collége !
municipal d’enseignement mod. "
Stettin, Ecole supérieure de filles v
Ecole Arndt, rue Barnim i
Ecole Otto }
Ecole royale de construction }
Ecole supérieure toyale de cons-
truction de machines f
College d’enseignement moderne :
Frédéric-Guillaume !
Collége d’enseignement moderne
Schiller
l1ere Ecole moyenne de jeunes filles
Collége municipal
Stollberg (Saxe), Séminaire
Stolp (Poméranie), Ecole professionnelle
Stralsund, Collége d’enseignement mo-
derne
Strasburg, Lycée de la Prusse orientale
Strasbourg (Alsace), ZXcole normale
impériale d’instituteurs
Ecole technique
F. Majer
Ecole supérieure de filles
Laboratoire de Chimie du bureau
technique d’essais de la douane
Collége épiscopal (Petit séminaire
3 Saint-Etienne)
Lycée
Ecole Saint-Thomas
Straubing (Basse Baviére), Ecole nor-
male royale d’instituteurs
Strehlen (Silésie), Lycée royal de I'Em-
pereur Guillaume
Striegau, Collége d’enseignement mod.
Stuttgart, Paul Spindler
Swinemunde, Collége municipal d’en-
seignement moderne

moderne
Tatischtschewo (Russie), Mariinskoje
Ecole d’agriculture
Tattberbischofsheim, Lycée
Thionville (Lorraine), Lycée
Ecole impériale des Mines
Thorn, Ecole d’adultes
Lycée royal et collége d'enseigne-
ment moderne

professionnelle
Tilsitt, Lycée
Toledo (Ohio), Collége Saint-Jean
Tomsk, Cabinet de Géologie de I'Institut
technologique
Laboratoire de Physique de I'Ins-
titut technologique
Tondern, Ecole normale d'instituteurs
Treptow, Observatoire astronomique
Tréves, Lycée
Troppau, Ecole professionnelle supé-
_ rieure impériale royale
Ecole municipale de garcons

Tsingtau (Chine allemande), Nouvelle
école

j Tubingue, Institut de Minéralogie et de

Zoologie de 1'Université
Institut de Chimie de 1'Université
Clinique des maladies des yeux

Ufa (Russie), Ecole professionnelle
Uhlenhorst prés Hambourg, Ecole pro-
fessionnelle

Unter-Barmen, Ecole supérieure de
- filles
Utrecht, Institut de Physique de 1'Uni-
versité

Valkenburg prés Maestricht (Hollande),
Collége Saint-Ignace

i Valladolid (Espagne), Carlo de la Cuesta

Varel (Oldenbourg), Ecole profession-
nelle
Varsovie, Ecole de commerce (7 classes)
de la Chambre de Commerce
Vechta, Lycée grand-ducal
Vegesack-Bréme, Collége
ment moderne
Vienne, I, Lycée de jeunes filles
XVIII, Station autrichienne d’es-
sais et école supérieure de bras-
serie
VII, Ecole professionnelle impériale
royale
XIX, Bureau du matériel d’en-
seignement du Musée impérial
royal autrichien
Villingen (Gd. Duché de Bade), Collége
d’enseignement moderne avec
école professionnelle
Wanne-Eickel, Collége municipal d'en-
seignement moderne
Waren (Mecklembourg), Lycée
Warnsdorf (Bohéme), Ecole profession-
nelle impériale royale

d’enseigne-

Ecole professionnelle impériale
royale
Laboratoire de travaux pratiques
de Chimie
Wehlau (Prusse orientale), Ecole royale
professionnelle

Weihenstephan prés Freising, Etablis-
sement royal d’éducation
Weimar, Séminaire grand-ducal
Weinheim, Lycée
Weissenfels, Ecole municipale
Ecole normale royale d’instituteurs
Weisswasser (Bohéme), FEcole supé-
rieure forestiére
Wels (Haute-Autriche), Municipalité
Werdau, Ecole professionnelle
Wertheim sur le Main, Lycée
Wesel, Lycée
Hospice municipal
Ecole municipale supérieure de
jeunes filles
Wetzlar, Lycée
Wiborg (Finlande), Ecole profession-
nelle russe
Wiesbaden, Collége royal d'enseigne-
ment moderne
Ecole professionnelle supérieure
Collége réformé d’enseignement
moderne
Ecole supérieure de jeunes filles
Morgue de I’hépital municipal
Ecole professionnelle supérieure
du Zietenring
Ecole moyenne de la rue Riederberg
Ecole supérieure de jeunes filles IT,
rue de Dotzheim
Wilhelmsburg sur Elbe, Ecole profes-
sionnelle
Wilhelmshaven, Lycée
Ecole d'officiers de¢ marine
Iflcolu professionnelle supériecure
Ecole professionnelle
Wilmersdorf prés Berlin, Feole Goethe
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Témoignages de satisfaction de nos clients au sujet du matériel qui leur a été fourni.

Hilchenbaceh, le 16 Juin 1907.
La table est arrivée en bon état ct nous en sommes
satisfaits. o
Mevius, Direrteur des études an Séminaire.

Dresde, le 18 Mai 1907.

Je suis en possession de la hotte murale dont vous
m’'avez envoyvé la facture le 3 courant ainsi que des appareils
désignés dans votre décompte du 7 courant. J'ai le plaisir
de vous informer que vos livraisons m’ont donné toute satis-
faction, et que je suis tres content des résultats obtenus
avee vos appareils, depuis le temps, il est vrai relativement
court, que je m’'en sers,

F. B. Lehmann.

Cotthus, le 16 Mai 1907,
Je me fais un plaisir d’ajouter ouc dans le voyage
d'études que je viens de terminer. je n'ai entendu que des
éloges sur les appareils et les installations fournis par vous.
Dr. Buchoeft,

Eeole professionnelle municinale.

Duisburg-Meiderich, le 10 Mars 1007.
(Provinee rhénane.)

Je vous confirme volontiers que nous n'avons eu qu’a
nous féliciter de 'emploi du mégadiascope. Dans un certain
nombre de cours avec proiections, il nous a rendu de treés
réels services.

Hermanni,
Professeur au College d'enseignement moderne.

Duderstadt, le 12 Qctobre 1906.
Depuis Piques 1904 j'ai fait venir pour le lycée royal
de la ville 3 armoires de votre catalogue et en suis tout a
fait satisfait.
Proi. Borgas.

Innspruck, le 17 Septembre 1996.

Vous avez tout d'ahord rendu a notre ¢tablissement
un réel zervice, alors qu’il n'était cncore qu'en construction,
en interprétant et réalisant pratiquement les désidérata des
Professeurs de chaque cours, grice 2 'envoi de plans et de
notes pour la construction. Quant a I'aménagement in-
térieur que vous avez fait ensuite. on peut dire qu'il
est parfait. Les tables de travail, les armoires murales,
les meubles & collections. la table & expériences d’Arendt
avec tableau de distribution et redresseur de courant, les
hottes d’attaque, le support de tableau noir, la table pour
les travaux au microscope, etc., tout est exécuté avec le
plus grand soin et va a la perfection.

A chaque instant notre école est visitée par des
spécialistes d’Allemagne et de 1'étranger et le matériel de
votre fabrication fait 1’'admiration de tous.

Ernst Pechlaner,
Professeur de Chimie a l'licole supérieure de Cominerce.

Koenigsberg, le 10 Aoit 1906.
Je vous adresse tous mes remerciements pour avoir
livré dans les conditions et les délais convenns le matériel
qui vous avait été commandé pour l'installation du labo-
ratoire de Chimie de I’Ecole industrielle supérieure. Tous
les objets, les tables de travaux pratiques, le bain de sable,
la soufflerie hydraulique, ete. ne méritent que des éloges.

Prof. Dr. Mischpeter.

Liegnitz, le 11 Aolit 1906.
La table a expériences ainsi que les autres appareils
sont arrivés sans accident et me plaisent beaucoup.
Paul Roehrich,
Professeur au lycée royal, Johanncum.

Cleveland (Ohio), le 31 Mai 19086.

Le second envoi d’appareils est arrivé en parfait état

et tout va trés bien. La machine pneumatique a huile et
le mégadiascope nous plaisent tout A fait.
Dayton C. Miller,

Ecole de sciences appliquées, section de Physique.

) Saint Gall, le 5 Juin 1906.
Jal essayé les appareils et cette fois encore, comme
les autres d’ailleurs, je suis trés satisfait de leur exécution
absolument irréprochable,
Dr. H. Renfer, Fcole supéricnre de Commerce,

Chemnitz le 27 Avril 1906.
En réponse a votre honorée du 23 courant, j’ai 'avan-
tage de vous informer gue la vitrine que vous nous avez
livrée nous donne entiérement satisfaction par sa cons-
truction simple, pratique, et trés bien comprise. Les objets
de toute nature qui y sont exposés y sont mis en valeur
d’une maniére remarquable. En ce gui concerne I'imper-

méabilité a la poussiere, on ne peut demander davantage.

Société des arts et meétiers.

Zeitz, le 21 Avril 1906.

Tous mes remerciements pour l'installation remar-
quable et remarguablement cxé-utée de la salle de cours
de Physique de I’érole industriclle de Zeitz et pour le ma-
tériel que vous avez f{ourni.

Alwin Fischer,
Direrteur des ¢tudes a I'école industrielle.

Northeim, le 16 Mars 1906.

Je dois tout d’abord vous adresser I'expression de
ma satisfaction pour tout le matériel que vous avez fourni
pour les salles de cours de Physique et de Chimie de notre
nouveau lycée. Le moteur a gaz et la dynamo marchent
a4 merveille. Le tableau de distribution fait trés bon effet
et a trouvé dans la salle de cours de Physique une trés
bonne place, si bien que, par suite de cela, je puis charger
aisément sur place les accumulateurs, qui trouveront place
sous la table & expériences je puis aussi employer direc-

tement pour les lampes a arc le courant de la dynamo.
Prof. Dr. Fest.

Kalocsa, le 27 Novembre 1905.
Tous mes remerciements pour la lampe que vous
m’avez fournie en dernier lieu. Elle répond tout a fait a
ce que je demandais. — Pour ce qui est de l'installation
de la salle de cours de Physique, le$ spécialistes et les pro-
fanes sont unanimes i vanter la précision, le caractére pra-

tique et la beauté d’exécution de tout le matériel.
Alex Riegl,
Conservateur du Cabinet de Physique au Lycée.

Strasbourg, le 10 Novembre 1905.
J’ai le plaisir de vous faire savoir que, depuis I'arrivée
ici de la table & expériences, du support de tableau noir,
de la trompe aspirante A eau. de la soufflerie hydraulique,
tout fonctionne d’une facon irréprochable. Cela démontre
une fois de plus que tous les appareils de votre fabrication
sont exécutés avec le plus grand soin et la plus minutieuse
précision, comme nous nous plaisons a le reconnaitre.
J’ajouterai encore que }e suis d’accord avec tous les
Professeurs pour reconnaitre le fini et le bon aspect du
matériel de votre fabrication.
Julins Gava
Trésorier et administrateur du collége épiscopal.

Kaloecsa, le 18 Aoilt 1905,
La remise de I'installation a été faite hier en présence
du fondé de pouvoirs de l'administration du lycée par
M. Kikinday, ingénieur. La commission n’a exprimé que des
éloges au sujet du matériel livré et de la fagon tout a fait
satisfaisante dont a été fait le montage.
Julius Hoerl, Directeur du Lycée.

Dresde, le 4+ AolUt 19035.

. . . . Jai déja fait monter et essayé le dispositif
d’obturation des fenétres. Il remplit son but d’une facon
irréprochable et je vous en remercie mille fois.

Comte Victor von Rex, 8 rue Canaletto,
(Chambre noire de Sa Majesté le Roi Frédéric Auguste de
Saxe.)

Milwaukee, le 22 Mai 1905.
La table & expériences est maintenant montée et déja
en service. Je compte bien que la table, dont l'agen-
cement est tres satisfaisant, nous rendra de bons services
pendant de longues années.
Max Griebsch,
Professeur de sciences naturelles i I' Ecole normale germano-
américaine et a I'’Académie anglo-allemande

Dornbirn, le 20 Mai 1905.
Depuis plus d'un an et demi que le matériel fourni
par vous & I'Ecole nationale primaire supérieure de Dorn-
birn est en service, le tout est encore dans le méme état
absolument satisfaizant que lorsque vous en avez fait lex-
pédition; aussi ai-je le plaisir de vous exprimer a ce sujet
toute ma satisfaction.
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Témoignages de satisfaction de nos clients au sujet du
matériel qui leur a été fourni.

Schopfheim (Grand-duché de Bade), le 9 Nov. 1908.
Le matériel que vous nous aveéz envoyé nous a donné
entiere satisfaction et a été monté d’une fagon si pratigue
qu'il n'a fallu y faire qu'une seule modification sans im-
portance.
F. Bissig, Professeur & 1'Ecole professionnelle.

Eisleben, le 21 Décembre 1908.
21 Rue de Hesse.
En fin de compte, je ne puis m’empécher de vous
témoigner mon absolue satisfaction au sujet de linstalla-
tion des salles de Physique.

Fr. Willers, Directeur des études.

nous avez fourni.

Innspruck, le 19 Décembre 1908.
Nous avons le plaisir de vous confirmer que nous
sommes tres satisfaits du systéme de miroirs, d’écrans et de
rideaux que vous nous avez fourni.
Dr. Greil,
Institut impérial royal d’Anatomie.

Eisleben, le 10 Décembre 1908.
J’ai I'avantage de vous informer que votre monteur
s'occupe de l'installation des salles de Physique et que,
autant que je puis m’en rendre compte jusqu’a présent, tout .
va pour le mieux.

d’aucune sorte.

Franz Willers, Directeur des études.

Duisburg, le 30 Septembre 1908.
Le matériel que vous nous avez livré est arrivé en bon
état et nous n’avons absolument rien i y redire.
: Nieland,
Recteur de 1'Ecole municipale moyenne de jeunes filles.

Einbeck, le ler Mai 1908.
Le dispositif d’obturation des fenétres fourni par vous
pour notre nouveau collége industriel est maintenant en
place et fonctionne trés bien.

Bureau municipal des constructions.

Osnabruck, le 5 Mai 1908.
A ma grande joie, 'installation d’une salle de Physique,
que je réclamais depuis des années est enfin terminée. Tout
le matériel que vous avez fourni ne recueille que des éloges.
W. Pleister,
Professeur de Physique et de Sciences naturelles a I'Ecole
moyenne.

Charlottenbourg. le 16 Mars 1908.
La maison Max Kohl (Ateliers de construction pour
la mécanique de précision et 1’électrotechnique), & Chemnitz
(Saxe), a exécuté d’une fagon exacte, d’aprés mes indica-
tions et mes dessins originaux, pour le nouvel Institut de
Chimie inorganique de I’Ecole technique supérieure royale
de Berlin, en 1907, la totalité des travaux de menuiserie,
Y compris les revétements en plomb, en carreaux céramiques
et les vitrages. Il s’agissait de 80 meétres courants de
tables de travail avec leurs accessoires: lavabos, hottes
d’appel a4 chaque place, hottes générales et hottes ventilées.
Ces travaux ont été executés 4 mon entiére satisfaction.

Prof. Dr. Erdmann, Directeur de I'Institut.

fourni.

hier.
salle de cours.

comportant:

service.

Borna, prés Leipzig le 24 Janvier 1905.
Nous sommes tres contents du matériel que vous

Dr. Fritzsche,

Recteur du Collége d’enseignement moderne.

Blankenese, le 5 Décembre 1907.
Le dispositif d’obturation des fenétres que vous nous
avez fourni, ainsi que le tableau mural et la hotte de dé-
gagement, sont déja montés dans notre nouvelle salle de
Physique et vont a la perfection.

Dr. Penseler,
Professeur a 1 Ecole professionnelle.

Goettingue, le 26 Novembre 1907.
Le dispositif d’obturation du plafond vitré de notre
salle d’amphithéatre, que vous nous avez fourni. fonctionne
a notre entiére satisfaction, aprés avoir regu quelques modi-
fications de peu d’importance.
vite et sans faire grand bruit et 'obturation est absolue.
Jusqu’a présent on n’y

Le rideau se ferme assez

a pas constaté de dérangement
Dr. Herm. Th. Simon,

Professeur a I'Institut d’Electricité appliquée.

Czernowitz, le 6 Novembre 1907.
Je suis trés satisfait de I'installation que j'ai regue
de vous, et dont le montage est déja terminé: je vous
adresse a ce sujet tous mes remerciements.

W. Kropatschek,

Conservateur du Cabinet de Chimie de I’ Ecole professionnelle.

Vienne, XIX’l, le 7 Octobre 1907.
Je suis trés content du matériel que vous m’avez
(Table a expériences, table a roulettes, hotte de
| dégagement, etc., ainsi que des appareils de Chimie).

Prof. Dr. Beutel,

Bureau du matériel scolaire pour les établissements d'en-
seignement industriel, section de chimie industrielle.

Saint Gall, le 6 Octobre 1907.

La table & expériences de Chimie et de Physique (de
3 m de longueur), que je vous avais commandée est arrivée
Elle me plait beaucoup et fait trés bon effet dans la

H. Schmidt, Ecole professionnelle de garg¢ons.

Strasbourg, le 26 Septembre 1907.
J’ai ’honneur de vous informer que le dispositif d’ob-
turation installé par vous dans la salle de cours de Physique
nous a donné entiére satisfaction tant au point de vue du
matériel que de I'étanchéité.

Julius Gava,
Trésorier du Collége épiscopal.

Sinsheim, le 22 Aout 1907.

Le matériel fourni par vous & notre établissement,
table a expériences,
pompe d’aspiration et de compression est maintenant en
Nous tenons & vous exprimer notre entiere satis-
faction au sujet de ce matériel, dont la disposition pratique
et la construction soignéc ne prétent a aucune critique.

hotte de dégagement,

Kistner,

Professeur 4 I'Ecole professionnelle grand’ ducale badoise.
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Mons, le 16 Septembre 1903.
Monsieur Max Kohl, Chemnitz.

Je me plais & reconnaitre que le mobilier didactique |

que vous nous avez fourni, d’une valeur globale de 90 000
francs., nous donne entiére satisfaction. Il comprend tout
le matériel des laboratoires de Chimie et des grands audi-
toires de Chimie, de Physique et d Electricité, consistant
en tables de manipulations et d'expériences, en grandes et
petites hottes, en tableaux et grands panneaux, le tout
muni de distributions d’eau, de gaz, d’air comprimé, d’air
raréfié et de canalisations électriques a courants continus de

basse et de haute tension, et & courants alternatifs simples .

et triphasés.

I'obligeance avec lesquels vous vous étes appliqué a ré-
pondre a tous nos désirs et a nous fournir tous renseigne- '

ments demandés. )
Enfin, je suis non moins satisfait de vos divers appareils

I m’est également agréable de rappeler les soins et - précision, marche d'une fagon irréprochable.

Recevez, je vous prie, Monsieur, nos salutations tres
distinguées.

Le Directeur de I'Icole des Mines du Hainaut,
Professeur de Physique industrielle et d’Electricité,

A. Magquet.

Saint-Gall, le 9 Mai 1905.

La table & expériences est faite a la perfection et tout
a fait comme je le voulais; le tableau de distribution pour
expériences, en forme de table, pour courant continu jusqu’a
30 ampéres sous 120 volts, avec instruments de mesure de
Les autres
appareils sont aussi trés satisfaisants, de sorte que, cette
fois encore, je puis vous exprimer ma satisfaction pour tous
les instruments et appareils que vous m’avez livrés. Nous

' ne manquerons pas de nous adresser a vous a nos prochains

de Physique et d° Electricité, notamment de votre bobine | besoins.
d'induction de 500 mm de distance explosive et du matériel Dr. H. Renfer,
servant aux expériences de Hertz, de Tesla, de Roentgen, etc. Professeur a 1'Ecole supérieure de Commerce.
1 4 r
Références

sur les installations de dispositifs d'obturation des fenétres
avec commande par moteur électrique.

Aix-la-Chapelle, Musée Reiff.

Berlin, Ier Institut de Chimie de I'Uni-

versité

Institut de Physique de I’Université

Institut d’anatomie de I’Ecole
vétérinaire

Ministere des Cultes de Prusse, pour
la salle de cours de ’exposition
allemande de l’enseignement a
Saint-Louis, en 1904

Maison de I'Impératrice Frédéric

Ecole supérieure de Commerce

Brunn (Moravie), Institut de Physique
de I'Ecole technique supérieure
impériale royale allemande

Institut électrotechnique

Charlottenbourg, Institut de Technologie
chimique de 1'Ecole technique
supérieure royale

Institut de Chimie de 1’Ecole
technique supérieure royale

Chemnitz, Institut d’hygiéne patho-
logique de 1'Hospice municipal
(avec plafond vitré également)
Musée du Roi Albert (avec pla-
fond vitré également)
Etablissements royaux d’enseigne-
ment technique

Goettingue, le 26 Novembre 1907.
L’installation d’obturation du plafond vitré de notre ' 1'étanchéité a la lumiére est absolue.

Darmstadt, Ecole technique supérieure
(avec plafond vitré également)

Ecole technique supérieure, agran-
dissements (3 plafonds vitrés)

Dresde, Clinique royale des femmes
(avec plafond vitré également)
Ecole technique supérieure royale

Francfort sur le Main, Ecole supérieure
des Sciences sociales et écono-
miques

Institut de Physique (avec plafond
vitré également)

Geneéve, Institut de Bactériologie de
I'Université

Goettingue, Institut d’Electricité appli-
quée (plafond vitré)

Innspruck, Ecole supérieure de Com-
merce

Jéna, Institut de Mineralogie de ]’ Uni-
versité

Kiel, Institut de Chimie de ’Université
(Grand amphithéatre)

La Plata (République Argentine), Insti-
tut de Physique de I'’Université

Leipzig, Laboratoire de Chimie appli-
quée de 1'Université (avec pla-
fond vitré également)

Leipzig, Institut de Physique de 1'Uni-
versité (avec plafond vitré égale-
ment)

Institut de Pathologie de 1'Uni-
versité (avec plafond vitré égale-
ment)

Institut de Hygiéne de I'Université
(avec plafond vitré également)

Clinique de I'’Université pour les
maladies des femmes (avec pla-
fond vitré également)

Laboratoire de Chimie de la rue
Liebig (avec plafond vitré éga-
lement)

Magdebourg, Ecole royale de Construe-
tion de machines

Mons (Belgique), Ecole des Mines du

Hainaut

Prague, Institut de Physique de 1'Uni-
versité impériale royale de
‘Bohéme

Tomsk, Laboratoire de Physique de
I'Institut technologique

Tubingue, Institut de Chimie de 1'Uni-
versité

Wilmersdorf preés Berlin, Ecole Goethe

Wurzbourg, Institut de Pathologie de
I'Université.

avec un bruit trés faible et avec une rapidité suffisante,

Il n’a été constaté

salle de cours, faite par vos soins, marche & notre entiére . JusqWa présent aucun dérangement de quelque nature que

satisf@ctiqn, depuis que nous y avons apporté quelques " ce soit.
modifications d'importance secondaire. Le rideau se ferme |

Dr. Herm. Th. Simon,

Professeur a I'Institut d’Electricité appliquée.
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On ne peut faire ic moindre reproche aux trois grandes
vitrines que vous avez fournies pour la conservation des
appareils de Physique: elles ferment parfaitement et sont
réellement étanches a la poussiére; dans la table & expériences
de Weinhold, laquelle comporte pourtant tant de piéces,
rien ne bouge; le dispositif d’obturation des quatre fenétres
de la salle de cours de Physique, la trompe & eau, la soufflerie
hydraulique. le support de tableaux noirs avee deux tableaux,
ete.. tout s'est parfaitement comporté, malgré un service
parfois pénible. L'installation a courant triphasé et courant
continu que vous avez faite, avec son tableau de distribu-
tion. me donne satisfaction sous tous les rapports. Les
trés nombreux appareils de Physique, tels que la grande
bobine d'induction avec le dispositif Roentgen, 12 dispositif
pour les expériences de Tesla sur la haute tension, pour la
télégraphie sans {il, le galvanometre Deprez-d Arsonval,
I'électrometre a qnadrants, le grand électro-aimant, les
nombreux appareils accessoires, etc.. ete., qui viennent tous
de votre fabrique, se prétent parfaitement a faire des ex-
périences réellement intéressantes et donnent a l'enseigne-
ment un véritable attrait, aussi bien pour le Professeur
que pour les éléves. En particulier, jai déja réussi avec
mon installation de rayons X un grand nombre de radios-
copies et de radiographies dont certaines peuvent passer
pour assez délicates.

Dr. Hans Zuchristian,
Professeur a 1'Ecole primaire supérieure.

Saint-Gall, le 3 Mai 1905.
En vous exprimant mes plus vifs remerciements pour
I’exécution particuliérement soignée de la table i expériences
que vous m’avez livrée
Dr. Renfer.

Posen, le 20 Mars 1905.
La table & expériences est arrivée et montée. Elle
me donne toute satisfaction, et je suis heureux de vous en
faire part. Recevez, Messieurs., tous mes remerciements
pour la promptitude de vos livraisons et la bonne exécution
de vos appareils. )
J. Czachowski, Professeur 4 1'Kcole moyenne.

Bozen, le 16 Janvier 1905.
Pour terminer. je dois encore vous dire que la table
a expériences de Physique que la ville de Bozen vous a
commandée pour notre école m'a donné toute satisfaction
et excite l'admiration de tout le monde.

Dr. Karl Kruese,
Professeur a I'Ecole primaire supérieure.

Danzig-Langfuhr, le 21 Janvier 1905.
Comme suite a votre lettre, je vous confirme avec
plaisir que le matériel et les appareils que vous m’avez
livrés m’ont donné toute satisfaction, en particulier la table
a expériences et les appareils d’acoustique.
M. Wien,
Professeur 4 I'Institut de Physique de 1'Ecole technique
supérieure.

Altona, le 18 Janvier 1905.
L’installation de laboratoire qui m’a été remise au-
jourd’hui par votre ingénieur a été exécutée a mon entiere
satisfaction et répond & tous mes désidérata.

Prof. Dr. Umber,
Médecin en chef dela division intérieure de’hépital municipal.

Riga, le 4 Octobre 1904.
Le Conseil d’administration ne peut faire moins que
de vous exprimer sa sincére reconnaissance et ses plus vifs
remerciements pour le montage irréprochable (sous tous les
rapports) de P'installation des cabinets de Physique et de
Chimie.
Le Conseil d’Administration de 1’ Ecole de Commerce de Riga.

Toledo, le 13 Septembre 1904.
Jai admiré a I'Exposition de Saint-Louis vos magni-
fiques appareils et je vous remercie également d’avoir
exposé Pappareil 4 pendule. Les Américains sont unanimes
a faire 'éloge de Pexposition allemande d’appareils scienti-
fiques. Elle dépasse tout ce qui est exposé a c6té dans
le méme genre. Mes plus cordiales félicitations. — (Sur
lordre du Commissaire impérial de I’exposition allemande,
I'exposition spéciale du ministére de l'instruction publique
du royaume de Prussc comportait I'installation d’une salle

de cours de Fhysique.)
Fred. J. Hillig, Professeur au College Saint-Jean.

Iglau, le 26 Mai 1904.

J’ai tout d'abord I'avantage de vous confirmer que
I’héliostat mural marche &4 mon entiére satisfaction. Vous
pouvez étre sir que je songerai a vous pour les commandes
futures, d’autant plus que la transformation compléte de
mon Cabinet comportera un assez grand nombre d'acqui-
sitions nouvelles.

Dr. Lauter, Professeur au Lycée impérial royal.

Hitzkirch, le ler Mai 1904,
La table a expériences et la hotte d’attaque que vous

7

m’'avez envoyées sont arrivées en bon état et je suis satis-
fait, sous tous les rapports, de I'exécution de ce matériel.

Dr. J. Brun, Professeur au Séminaire.

Duisburg, le 28 Avril 1904,
La table & expériences est arrivée en bon état et main-
tenant que l'installation en est terminée. je ne saurais vous
dire 4 quel point je vous suis obligé d'en avoir soigné a
ce point la construction et d’avoir aussi exactement tenu
compte de mes désidérata.

) Dr. Koch, _
Directeur des études au Collége municipal d'enseignement
moderne.

Sorau, N.L. le 21 Avril 1904,

Je suis tres satisfait de la table 4 expériences que vous
m’avez fournie, ainsi que des trois tables de travail a quatre
places.

Dr. Buntrock,
Directeur de la Section de teinture, impression., blanchiment
et apprét de I'Ecole spéciale supérieure prussienne de I'in-
dustrie textile.

Przybram. le 11 I*évrier 1904,

Je considére comme un devoir de vous exprimer tous
mes remerciements pour l'installation que vous avez faite
pour moi 1'automne dernier, consistant en un moteur a
gaz Deutz et une dynamo Schumann, que je vous avais
achetés il y a un an et demi.

L’installation va & merveille; en particulier, elle a
marché sans le moindre dérangement lors de la premiére
charge (d’une durée de 40 heures) d’une batterie d’accumu-
lateurs nouvellement acquise. Encore une fois tous mes

remerciements. ) . )
Dr. Jos. Theurer, Professeur a I'licole supérieure des Mines.

Kandy, Ceylan, le 29 Octobre 1903.
L’héliostat est maintenant en trés bon état et j'ai tout

| lien d’en étre satisfait.

Jean Dohet, Séminaire catholique.

Leipzig, le 4 Novembre 1903.

J’ai 'honneur de certifier que la maison Max Kohl,
a Chemnitz (Saxe), a fourni pour I'installation de la nouvelle
salle de cours du laboratoire de Chimie appliquée de I'Uni-
versité de Leipzig:

1. Une table & expériences équipée d'une facon moderne

i avec tableau de distribution électrique, batterie d’accumu-

lateurs, cuve pneumatique & cau et cuve i mercure, conduites
d’air sous pression et de gaz comprimés, panneaux pro-
tecteurs contre les explosions, installation d’eau et de gaz. ete.

2. Le mur de fond de la salle de cours avec hotte d’at-
taque et hotte traversant le mur, installations de' tableau
mural et de tableau en verre, dispositifs de suspension pour
tableaux, panneau pour les projections. étagére & réactifs

| et divers autres objets.

3. Trois dispositifs d’obturation du vitrage du plafond
et des deux rangées de fenétres de différentes grandeurs
situées sur les murs latéraux de la salle de cours.

4. Une soufflerie actionnée électriquement.

Tout ce matéricl a été exécuté d'une fagon absolu-
ment satisfaisante, tenant tout spécialement compte des
désidérata exprimés, et se distingue par une construction
élégante et solide a la fois.

Pour la Direction du Laboratoire de Chimie appliquée de
I’Université de Leipzig,
Le Directeur, Prof. Dr. E. Beckmann.
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Devis d’installations.

C) Salle de Collections de Physique.

50 280. 1 Armoire de milieu, vitrée, longueur: 3 m;

hauteur: 2 m, 30; profondeur intérieure:
0 m, 85 .
50 282. 2 Armoires murales, lonoueur 3 m; hau-

teur: 2m, 30; profondeur intérieure: Om, 60.
L’armoire: Fr. 475.— . e e
' Total: Fr.

D) Salle de Travaux pratiques de Physique.

— 2 Tables de travail, de milieu, longueur:
3 m; largeur: 1 m. 40; hauteur: O m, 90; avec
dessus en chéne de 30 mm d’épaisseur, et

8 tiroirs fermant a clef. La table: Fr. 310.—

1 Table de travail s’adossant au mur,
longueur: 3 m; largeur: 0 m, 70; hauteur:
0 m, 90, avec dessus en chéne de 30 mm
d’épaisseur et 4 tiroirs fermant a clef . .

4 Tables de travail, longueur: 1 m, 50;
largeur: 0 m, 70; hauteur 0 m, 90; avec
dessus en chéne de 25 mm d’épaisseur. La
table: Fr. 57.—

50 118. 2 Consoles murales pour le galvanomeétre
Fr. 12—

50 244. 1 Etagére pour tubes et baOuettes de verre
50 267. 2 Consoles pour poser les balances; la
piece: Fr. 27.—

50 271. 1 Table d’émailleur pour le travall du
verre, avec soufflet cylindrique, coupe-verre,
ciseaux spéciaux et chalumeau a gaz

50 282. 1 Armoire murale. longueur: 3 m, pour
ranger les appareils . e
Total: Fr.

E) Salle de cours de Chimie.

50 052. 1 Table a expériences pour l'enseignement
de la Chimie, longueur: 4 m.

50 011. 1 Rallonge de 50 cm de longueur

50 083. 1 Table a roulettes, avec roulettes doubles
pivotantes, longueur: 1 m .

Noircissage du dessus de la table & roulettes
par un procédé spécial

50 090. 1 Cage de dégagement se posant sur le
condnit d’évacuation des gaz de la table a
expériences, avec porte

50 095. 1 Tuyau de dégagement se posant sur le

conduit d’évacuation des gaz de la table i
expériences .

50 109. 1 Rampe de lampes électriques pour
Iéclairage de la table 3 expériences et du
tableau noir, longueur: 4 m; avec 8 mon-
tures de lampes 4 incandescence .

Dans le cas o 'éclairage est au gaz, la rampe
de lampes electrlques est r(,mplacee par:

50 104. 1 Distributeur p()ur la con-

duite de gaz . . Fr. 45.—
50 103. 4 Lampes a gaz avec leflec
teurs de O‘IandE\ dimensions, a
I'r. 17.— chacune ,, 68—
Fr. 113.—

50 127. 1 Trompe aspiranteacaud Arzberger
et Zulkowsky et 1 Soufflerie hydl au-
lique, avec toutes les tuyauterlea de rac-

cordement, montées sur une méme plan-
chette .

50 167. 1 Monture de tableau noir, avec socle garni
d’armoires, avec 2 table(m\ noirs; chacun
des tableanx a 1 m, 80 de longueur et 1 m

de hauteur, et se depld(e 1ndependamment
de Tautre

A reporter: Fr.

Francs

645.—

950.—

1595.—

Francs

620.—

180.—

145.—

475.—

1801.—

Francs

865.—
30.—

210.—

180.—

363.—
1866.—

1

Francs
Report 1866.—
50 181. 1 Hotte de det_adement murale, revétue
de dalles d’ardoise, avec 1 bec de gaz pour
activer le tirage dans le conduit d’évacua-
tion des gaz, sans la tuyauterie de gaz
a eolalrage . .. . . N D
50 182. 1 Dispositif d’obturatlon des fenetres pour
3 fenétres. Grandeur admise pour les
fenétres: 1 m, 80x3 m, pour chaque fendtre:
Fr. 195.— . 585.
50 185. 1 Poulie a gorge, grand modeéle 18.—
50 187. 1 Treuil avec retenue automatique . . . 26.—
50 189. 10 m de cible métallique, le métre: Fr. —75 7.50
50 228. 1 Dispositif de levage pour cartes, dessins,
tableaux, etc., longueur: 2 m 30.—
50 323. 1 Armoire a produits chimiques, longueur:
1 m. e 165.—
50 332. 1 Evier de laboratoire, en porcelaine .. 68—
Total: Fr. 3090.50
A ajouter: Francs
— 1 Tableau de distribution pour expériences,
type B, (220 volts), modele mural, avec ins-
truments de mesure apériodiques de pré-
cision 730.—

Voir les devis d’installations de projections au chapitre
spécial du catalogue.

F) Salle de préparation du cours de Chimie,

(Pour le Professeur.) Francs
50 240. 1 Table de travail, longueur: 3 m . 300.—
Pour cette table:
— Conduite de gaz, conduite d’eau, évier en
porcelaine avec décharge d’eau et 1 étagére
a flacons, montées sur la table de travail 105.—
50 244. 1 Etagére pour tubes et baguettes de verre 75.—
50 205 1 Planche a outils avec 2 tiroirs, y compris
Ioutillage .o e 100.—
50 267. 1 Console pour poser la balauce o 27.—
50 271. 1 Table d’émailleur pour le trayail du verre,
avec soufflet cylindrique, coupe-verre, 5 ci-
seaux spéciaux et chalumeau a gaz. 145.—
50 297. 1 Hotte fermée avec dessous occupé par
des armoires, longueur: 1 m, 15; hauteur:
2 m, 30; profondeur: 0 m,70, avec tuyau-
teries de gaz et d'eau. . . 340.—
50 314. 1 Table en fer avec hotte d’ appel pour les
fumées, table de 1 m, 50 de longueur, 60 ¢cm
de largeur et 90 cm de hauteur, recouverte
de carreaux céramiques rouges . 195.—
— 1 Armoire & produits chimiques, longueur:
1 m, 50; hauteur: 2 m, 20; profondeur du
dessous: 50 cm; profondeur du dessus: 30 em  250.—
50 328. 1 Table-lavabo avec égouttoir 115.—
50 182. 1 Dispositif d'obturation pour une fenetre
orandeur admise pour la fenétre: 1m,80x3m 195.—
50 184. 1 Poulie a gorge, petit modéle . 13.—
50 186. 1 Treuil avec retenue automatique. petit
modéle - Coe. . 18.—
50 188. 10 m de cible metalhque le metre: F1 —.55 5.50
Total: Fr. 1883.50

G) Salle de Collections pour les appareils et ustensiles de Chimie.
Franes
50 280. 1 Armoire de milien vitrée, longueur: 3
hauteur: 2 m, 30;

0 m, 85

50 282. 2 A]IIIOII‘G\ murales, lonoueur 3 m; hau-

teur: 2 m, 30; prolondeur 1ntcneu1e Om (LN
la piece: Fr. 475.

1 Meuble a collec thll\ de mmeralonlo
4 vitrines et 24 tivoirs. longueur:

m:
profondeur intérieure:

6435.

030, —
50 381. avee
3m . . d3H0.—

Total: Fr. 2145.
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Devis d’installations

de Salles de cours de Physique et de Chimie, ainsi que des
Salles de préparation, de collections et de travaux pratiques.

Dans le devis 1

a3, ona supposé qu’il y a des salles compléetement séparées pour la Physique

et pour la Chimie; dans les devis 4 4 6, on a considéré le cas ou I’enseignement de la Physique et
de la Chimie se falt dans les mémes salles. — On a en outre tenu compte, dans les devis, de 1’i m-
portance diverse des crédits dont on dispose.

Des variations de prix interviennent pour les

dispositifs d’obturation des

fenétres quand le nombre et la grandeur des fenétres different des chiffres admis et, pour les

tableaux de distribution pour expériences,

lorsque le voltage ou la nature du

courant sont différents de ceux qui ont été admis dans le devis, ou lorsqu’on désire un autre type.

ler Cas: Il y a des salles séparées pour la Physique et pour

Devis No. |. Installation riche.

A) Salle de Cours de Physique.

50 003. 1 Table & expériences de Weinhold,
longueur 4 m, avec dessus en chéne .

50 012. 1 Rallonge de 80 cm de longueur

50 083. 1 Table & roulettes servant de rallonge a
la table a expériences, & roulettes doubles
pivotantes, longueur: 1 m .

50 090. 1 Cage de dégagement en chéne, se posant
sur le conduit d'évacuation des gaz de la
table a expériences, avec porte

50 095. 1 Tuyau de dégagement se posant sur le
condnit d’évacuation des gaz de la table a
expériences .

50 109. 1 Rampe de lampes electrlques pour !’ eclal
rage de la table a expériences et du tableau
noir, longueur: 4 m, avec 8 montures de
lampes a incandescence .

.Dans le cas ou l'éclairage est au gaz, la rampe
de lampes électriques est remplacée par:

50 104. 1 Distributeur pour la con-

duite de gaz . . Fr. 45—
50 103. 4 Lampes a gaz avec reflec-
teurs de grandes dimensions, a
Fr. 17— chacune . . . . . . ,, 68—
Fr. 113.—

50 115. 1 Dispositif de suspension comporta‘nt‘ une
poutrelle en I et un chariot .

50 116. 1 Palan a vis sans fin, force: 100 kgl
50 118. 1 Console pour le galvanomeétre i miroir

50 124. 1 Echelle transparente en verre dépoli
pour le galvanometre, longueur: 2 m .

530 127. 1 Trompe aspirante aeau d’Arzberger
et Zulkowsky et 1 Soufflerie hydrau-
lique, avec toutes les tuyauteries de rac-
cordement, montées sur une méme plan-
chette .

1 Monture de tableau noir avec socle
garni d’armoires, avec 2 tableaux noirs;
chacun des tableaux a 1 m, 80 de IOngueur
et 1 m de hauteur, et se déplace indépen-
damment de lautre

1 Hotte de dégagement murale, revetue
de dalles d’ardoise, avec un bec de gaz pour
activer le tirage dans le conduit d’évacuation
des gaz, sans la tuyauterie de gaz d’éclairage

50 182. 1 Dispositif d’obturation des fenétres pour
3 fenétres. Grandeur admise pour les fenétres
1 m, 80 x 3 m, pour chaque fenétre: Fr. 195.—

A reporter: Fr.

50 167.

50 181.

Francs
740.—
40.—
145.—

42 —

26.—

210.—

48—
68.—
12.—

26.—

180.—

368.—

325.—

585.—
2810.—

la Chimie.

Francs
Report: 2810.—
50 185. 1 Poulie a4 gorge, grand modele 18.—
50 187. 1 Treuil avec retenue automatique, grand
modéle . . . 26.—
50 189. 10 meétres de cable metalllque le metre
Fr. —,75 . 7.50
50 202. 1 petite armoire a Ieactlf\ . . 72—
50 228. 1 Dispositif de levage pour cartes, des&m&
tableaux, longueur: 2 m. . .. 30.—
50 332. 1 Evier de laboratoire . S ... ... 68—
Total: Fr. 3031.50
A ajouter: Francs
50 209. 1 Héliostat traversant le mur, épaisseur
admise pour le mur: 66 cm . 220.—
— 1 Tableau de distribution pour etperlences
type B, (220 volts), modele mural, avec
instruments de mesure a‘périodiques de
730.—

precrsron .

Voir les devis d’mstallatlons de prOJectlons au chapitre
spécial du catalogue.

B) Salle de préparation du cours de Physique.

(Pour le Professeur.) Francs
50 240. 1 Table de travail, longueur: 3 m 300.—
50 241. 1 Etabli . Ce 70.—
50 242. 1 Etau paralléle. tournant, moblle 40.—
50 243. 1 petite enclume . 27—
50 245. 1 Armoire a 6 tiroirs pour hl< metalhques,
pinces, tuyaux de caoutchouc, bouchons, ete.  105.—
50 246. 1 Armoire & outils avec outillage mécanique
et outillage de tour . .. 258.—
50 247. 1 Armoire a outils avec outl]laoe de
menuisier e 135.—
50 256. 1 Meule a aiguiser 60.—
50 257. 1 Tour a pédale S 570.—
— 1 Raboteuse, de 1 m, 80 de longueur avec
pince a I'avant et a l'arriére 100.—
50 267. 1 Console pour poser la balance 27.—

50 323. 1 Armoire 4 produits chimiques, longueur:
Im. . . . . . . . ... .... 165—

50 332. 1 Evier de laboratoire, en porcelaine . 68.—
50 182. 1 Dispositif d'obturation pour 1 fenétre.

Grandeur admise pourla fenétre: 1 m, 80x3m 195.—

50 184. 1 Poulie a gorge, petit modéle . 13.—
50 186. 1 Treuil avec retenue automatique, petit

modele . . . . 18.—

50 188. 10 m de cable metalllque le metre Fr — 55 5.50

Total: Fr. 2156.50

7*
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H) Salle de Travaux pratiques de Chimie.

» Francs
50 291. 3 Tables de travaux pratiques, pour 8 éléves

chacune, longueur: 3 m, largeur: 1 m, 40:

hauteur: 0 m, 90. La pieéce: Fr. 1050.— . 3150.—
50 302. 1 Hotte & quatre compartiments, longueur:

4 m, hauteur: 2 m. 30; profondeur intérieure:

0 m, 70, avec tuyauteries de gaz et d’eau 1080.—
50 324. 1 Armoire & produits chimiques, longueur:

1 m, 30; hauteur: 2 m, 20; profondeur in-

térieure: 0 m, 30 . 205.—
50 325. 1 Armoire a produits chimiques, longueur:

1 m, 20: hauteur: 2 m. 20; avec dessous

faisant saillie . 225.—
50 328. 1 Table-lavabo avec égouttoir 115.—

50 244. 1 Ltagére pour tubes et baguettes de verre 75.
50 267. 2 Consoles pour poser les balances, chaque:

Fr. 27.— . .. . L. 54.—

50 271. 1 Table demall_leur pour le tra\'all du

verre, avec soufflet cylindrique, coupe-verre,
ciseaux spéciaux et chalumeau a gaz . 145.—

50 282. 1 Armoire murale pour les a‘ppavreils de
Chimie, longueur: 3 m . . 475.—

50 314. 1 Table en fer avec hotte d’appel pour lee

fumées, table de 1 m, 50 de longueur,

recouverte de carreaux Léramiques rouges;
largeur: 60 c¢m; hauteur: 90 em . . . 195.—

— 1 Réservoir a eau distillée, de 100 htreﬁ de
capacité, posé sur un support en bois . 80.—
Total: Fr. 5799.—

I) Chambre noire.

Franes

50 385. 1 grande table pour les travaux de Photo-

Omphle longueur: 1 m, 80, avec bac a laver,
2 tiroirs et et_aocle a flacons 145.—

50 392. 1 Ltageére a flacons, largeur: 1 m; pro-

- fondeur: 20 em; hauteur: 2 m. 45.—
50 393. 1 Planche photométrigue, longueur: 4 m 75.—
50 394. 1 Appareil produeteur d’eau chaude, avec

chauffage au gaz . L 55.—
Total: Fr. 320.—
Reécapitulation des dépenses du devis No. 1.
Francs Francs
A) Salle de cours de Physique. . 3031.50
Avec tableau de distribution pour
expériences et héliostat . 3981.50
B) Salle de préparation du cours de Phy-
sique . . . 2156.50 2156.50
C) Salle de collectlons de Phy51que 1595.— 1595.—
D) Salle de travaux pratiques de Physique 1801.— 1801.—
E) Salle de cours de Chimie. . . 3090.50
Avec tableau de dlstnbuhon pour
expériences . . 3820.50
F) Salle de préparation du cours de Chume 1883.50 1883.50
G) Salle de collections de Chimie 2145.— 2145.—
H) Salle de travaux pratiques de Chimie 5799.— 5799.—
I) Chambre noire du cours de Chimie 320.— 320.—
Sans 1’héliostat ni les tableaux de distri-
bution . Total Fr. 21822.—
Avec 1’héliostat mural et les tableaux de
distribution . Fr. 23502.—

Devis No. 2. Installation moins riche.
A) Salle de Cours de Physique.

Francs

50 002. 1 Table a expériences de Weinhold.
longueur: 3 m, 50, avec tous ses accessoires 660.—

50 083. 1 Table a roulettes, avec roulettes doubles
pivotantes .. 145.—
¢ A repmter F 805.—

Francs
teport:  805.—
50 190. 1 Cage de dégagement se posant sur le
conduit d'évacuation des gaz de la table a
expériences . 42.—
150 095, 1 Tuyau de dégagement . 26.—
50 105. 4 Réflecteurs pour lampes électriques a
incandescence, sans les lampes; la picee:
; I'r. 5.50 . . 29
‘3 Dans le cas ol 'éclairage est au gaz, ces réflec-
! teurs sont remplacés par:
50 104. 1 Distributeur pour la con-
duite de gaz . . . Fr. 45 —
50 103. 3 Lampes a gaz avec réflec-
teurs de (Tldllde\ dimensions, a
Fr. 17.— ('ha(une . - 51—
Fr. 96.—
50 115. 1 Dispositif de suspension comportant une
poutrelle en I et un chariot . 18.—
50 127. 1 Trompe aspirante a eau d’Arzberger
et Zulkowsky et 1l Soufflerie hvdlau-
ligue, avec toutes les tuyauteries de rac-
cordement, montées sur une méme plan-
chette . . 180.—
50 168. 1 Monture de tdblean noir avec dessous a
colonnes, avec un tableau noir de 1 m, 80
de longueur et 1 m de hauteur 180.—
50 181. 1 Hotte de dégagement murale, revetue de
dalles d’ardoise, avec un bec de gaz pour
activer le tirage dans le conduit d'évacua-
tion des gaz, sansla conduite de gaz d’éclairage  325.—
50 182. 1 Dispositif d'obturation des fenétres pour
3 fenétres. Grandeur admise pour les
fenétres: 1 m, 80x 3 m, pour chaque fenétre:
Fr. 195.— . . . 585.—
50 185. 1 Poulie & gorge, grand modeéle 18.—
50 187. 1 Treuil avec retenue automatique, grand
modéle . . 26.—
50 189. 10 meétres de cable metalhque le métre:
Fr. —.75 . A .. Coe 7.50
Total: Fr. 2264.50
A ajouter: Francs
50 206. 1 Iléliostat traversant le mur, épaisseur
admise pour le mur: 60 em . . 145 —
— 1 Tableau de distribution pour e\peuence\
type B, (220 volts), modeéle mural, avec
instruments de mesure apeuodlque\ de pré-
cision 730.—
Voir les devis d’mstallatlons de prolectlons au chapxtre spécial
du catalogue.
B) Salle de préparation du cours de Physique.
Franes
50 239. 1 Table de préparation, longuéur: 2 m, 50  265.—
50 241. 1 LEtabli, longueur: 1 m, 80 70.—
50 247 a. 1 Armoire i outils avec outillage d’ajus-
teur et de menuisier 165.—
50 323. 1 Armoire 3 produits chimiques, longueur:
lm. . . . . . . . .. 165.—
50 332. 1 Lvier de laboratoire . C 68.—
Total: Fr 733.—
C) Salle de collections de Physique. Franecs
50 281. 1 Armoire de milieu, vitrée, longuel_u':
2 m, 30; hauteur: 2 m, 30; profondeur in-
téricure: 0 m, 85 . . . 510.—
50 283. 2 Armoires murales, longueur: 2 m. 30:
hauteur: 2, m, 30; profondeur intérieure:
0 m, 60. L’armoire Fr. 385.— . . . . _. 770.—
Total: Fr. 1280.—
D) Salle de cours de Chimie. Francs
50 051. 1 Table & expériences pour I'enscignement
de 1a Chimie, longuenr: 3 m, 50 TO0.—
50 090. 1 Cage de dégagement, se posant sur le
conduit d’évacuation des gaz ‘de la table a
expériences, avec porte .. 42—
A reporter: Fr. 832.—





